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LIVRES 


Hygiène sociale de l’enfance. (En collaboration avec M. Schrbirbr.) 1 vol. 

de 600 pages avec 128 fig., 1921. Masson et C*\ éditeurs. 

Confèrences pratiques sur l’alimentation des nourrissons. 1 vol. de 318 pages, 
3* édition remaniée, 1922. Masson et C‘\ éditeurs. 

Précis de médecine des enfants. 1 vol. de 1024 pages, 184 fig., 4« édition, 

1922. Masson etC-, éditeurs. 

Thérapeutique du nourrisson. (En collaboration avec M. Maillet.) Maloine, 
éditeur. (Sous presse.) 

Les syndromes endocriniens dans V enfance et la jeunesse. Flammarion, éditeur. 
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Ce deuxième Supplément contient la liste des travaux publiés dé 
mai 1920 à novembre 1922. 

: Le numérotage des publications fait suite à celui du précédent Supplé- 
Menl, qui date de mai 1920. 


319. — Chaire de Clinique médicale des enfants. Leçon d'ouverture (8 jan- 
. vier 1921). La Presse médicale, 19 février 1921. 

320. — Étude clinique et thérapeutique sur les pneumococcies des nourris¬ 
sons (En collab. avec M. Paras). La Presse médicale, 28 août 1920. 

321. — Pleurésies parapneumoniques et parabronchopneumoniques des 

322. — Les pleurésies post-pneumoniques de l’enfant et leur traitement. 
Reçue médicale française, juillet 1922. 

323. — Les pleurésies enkystées du sommet et de la région antérieure chez 
les enfants. La Pédiatrie pratique, 15 juin 1921. 

324. — Traitement des pleurésies purulentes à pneumocoques chez les 
< enfants. La Presse médicale, 27 mai 1922. 

325. — Étude clinique des dilatations des bronches chez les enfants. Journal 
. des Praticiens, 29 mai 1920. 

326. —Les congestions pleuro-pulmonaires aiguës de l’enfance. La Méde- 
■ cine infantile, février et mars 1921. 

327. — Les réactions encéphalo-méningées dans la pneumonie et les 
broncho-pneumonies des enfants. Le Bulletinmèdical. 9 et 12 mars 1921. 

328. — Adénopathies trachéo-bronchiques et infections des voies respira¬ 
toires intriquées. La Presse médicale, 20 juin 1921. 

329. — Infections des voies respiratoires. Bronchites et broncho-pneumonies 
dans la coqueluche. Le Progrès médical, 1" avril 1922. 





















